JANUSZ 


INŻYNIER ARCHITEKT, HISTORYK SZTUKI 


przeżywszy lat 42, zginął śmiercią tragiczną we Lwowie dnia 16 lipca 1946 r. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 21 sierpnia 1946 r. w kościele św. Anny o godz. 9 rano 
na które zaprasza 
Rodzina. 


Drakarnia Związkowa, Kraków, ul Miteolafeke 18. 


